ANEXO 21.2: BRAZO DE LUMINARIA Y FIJACIÓN AL POSTE 
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Detalle de soporte para 
luminaria 


Medidas de soporte para 
luminaria 



Brazo de luminaria 


— i 



Corte A - A 



Corte B - B 
Con cruceta en varilla 



Corte B - B 

Con arandela de apoyo 


Lista de Materiales 

Marca 

Material/Elemento 

1 

Soldadura E7018 

2 

Tapa removible 0 150 mm 

3 

Caperuza móvil el lámina de acero 
133mm (e=3mm) 

4 

Varilla de apoyo de 3/8" 

5 

Tornillo prisionero 1/2" x 1' 

6 

Poste metálico galvanizado 

7 

Tuerca de 0 1/2" 

8 

Perforación de 1" para soldar tubo 

9 

Hueco 0 13/32" o 10,5 mm (seguridad 
antihurto) 

10 

Brazo de acero galvanizado 0 2" 
(e-3mm) 

11 

Soldadura (sin especificar) 

12 

Arandela e=3mm 


Normas relacionadas 

NTC 422/858/844/2076 
NTC A36/A153A500 


NOTA: Medidas o dimensiones en milímetros (mm) 


